VARIATIONS 



E. J. Robertson Op. 57 



ALLEGRETTO 



Clarinet 



HinBb BÜJ 



3=fc 



f 



±* 



ÜT J H 



p 




38 



poco rit. a tempo 



# 



txi i m =Ft=t= i $ i = f^ 



j i j j j i j i i j * * i j * * i j 



P 
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146 



Clarinet 



HinBb B 



* i i i m i ^f^i 



f 



f tt Hp 



*M 



«?ƒ 



51 



t 



ki; 



E J^^fr l /^^fNr l ^Ü ^ 



» » 



# #••. • » » » 1\ "P" 



m 



7 l ^-- ^^ 



*«ƒ 



[57] a tempo 




p mf p 



mf p mf 



83 



(^ 



^ m h 7 ^^ 



v^mt 



f 



7 7J' 



=3=3= 



i> 



ƒ 



I89I 



t 



P9 



=?=fc 



-^M—^F^F 



J ) 7 7 _[) 7 ^F 



-^M—^F^F 



J ) 7 7 _[) 7 ^F 



i> 



95 



# 



=3==3= 



ƒ 



fpf 



7 7 I J^ 7 7 |>77 | i ) 77j)77 | J > 77 h OI 



i> 



cresc. 



s 



Clarinet I 



i IinBb Bg J ) 77j)77 | j)77|J > 77 | j)77^' | h> 7 7 ^J^ 7 7 | N 7 5=j 

ƒ 



I 



Ei IC11 



^^5 



ji")"imj'" gp 



ïP? 



^ht 



7 7 J' 7 7 



i> 



g^ 



mf p mf p 






I h 7 7 




f 



7 7 m 7 7 



^^^ 



7 7 k 7 7 



^^ 



P^ 



mf p mf 






VAR. III 

ALLEGRO 



i> 



±3: 



f 



7 7*- II HI 1 



^fa 



*=£ 




S 




fTff 



w 



w 



U50I 




Ö 



ƒ 



y 



S3f 



3» t|' 



[158] 



3 t|? H 



ff 



J ' i U 



3 ^ï H 



VAR. IV 

^ MODERATO 



Clarinet II in Bb 



[m] 



W^ 



4 - 



tr. 



m 



/ 



@ 



§s 



tr. 







VAR. 

ADAGIO 



O 



4 JfL" 



jj3 J ft J ^jjijij ' H 






s 



É 



w 1 









f 



ÉÉÉt 



PP 



ÖE 



w 



e^ 



^^m 



pp 



p 



Clarinet II in Bb 




Ju* 



m 



^^ 



w 



s> » 



ritard. 



r> 



ALLEGRO 



fff? 



dim. 



I 



S 



Ö 



f? 



« 



3= r lF^=^ 



^ 



ƒ 






*-— » i ^ » 



fe 



n 




j> cresc. 



i 



p^ 



u j [ju 



rf 



Ü 



^ 

$ 






tops 



$3 



J N' ^ 



p 



JTI I JIJ^ JM 



sS 



53 



| 



e 






«H3 #J 



^^ 



v' 



(«ƒ 



cresc. 



W, 



Ü 



I r O i r -^ i J Jl 



I 



i I Mi 



> 



m 



